Z Malczewskich HENRYKA 


CZYZEWSKA 


WDOWA PO PROF. AKADEMII GORNICZEJ 


NAJUKOCHANSZA MAMUSIA I BABCIA 


przeżywszy lat 65, opatrzona św. Sakramentami, 
zmarła dnia 14 sierpnia 1969 roku. 


MSZA ŚWIĘTA przy zwłokach odprawiona zostanie 
w sobotę dnia 16 sierpnia o godzinie 12.30 w kościele 
na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wypro- 
wadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 


o czym zawiadamiają: 


SIOSTRA, BRAT, SYN, SYNOWA, WNUKI 
I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie D. Z. 5591/69 — A-74 (8727) — 30 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 3579-21 


